





























Magdeburg. Dom Westportal ist besonders 
interessant durch die reichen, gotischen Verzierungen. 
Bemerkenswert ist ferner das Fehlen der Kreuzblume 
auf der Spitze des rechten Turines, welche im SOjahrigen 
Kriege herimtergeschossen vvorden sein soli und zur l>lei-, 
benden Erinnerung daran nicht wieder ersetzt wurde. 
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